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Daher wird:

wobei I = ^ + 12 gesetzt wurde. Da in der Ebene x = I + d
wieder ein Leiter beginnen soil, so ist die auf der Flache
gf desselben angehaufte Elektricitat nach Grleichung 97 zu
berechnen uncl hat den Werth:

Daher ist:

Dieser Quotient heisst die reciproke Capacitat des aus
beiden leitenden Flatten zusammengesetzten Condensators,
wenn die gesammte Flache jeder Platte gleich $ ware. Ist
das erste Dielektricum Luft und misst man im elektrosta-
tischen Maasse, so wird:

A0=.l

und man jfindet daher fiir die reciproke Capacitat

^-i^/j_ *}
~E " 5 I + VJ '

Hatte ^ denselben Werth , wie fur Luft, so ware die reci-
proke Capacitat:

Der Umstand, dass ein Theil der Zwischenschicht durch
ein von Luft verschiedenes Dielektricum gebildet wird, hat
also denselben Effect, als ob die Dicke d der Schicht,
welche von dem Dielektricum erfiillt wird, im Verhaltnisse
1 : \ vormindert ware. 1st bei unveranderter Distanz der
leitenden Flatten der Zwischenraum zwiscben denselben
einmal ganz mit Luft, das andere Mai ganz mit j enem von
Luft verschiedenen Dielektricum erfiillt, so ist die Capacitat
im zweiten Falle \ mal so gross, worauf bekanntlich die
eiufachste Bestimmungsmethode der Dielektrisirungszahl
oder Dielektricit&tsconstante k beruht.tinuirlich ist, so folgt:
